S. E P. 


JERZY 


CZERWINSKI 


NAJUKOCHANSZY OJCIEC, DZIADZIO, BRAT I WUJEK 


EM. NAUCZYCIEL 
przeżywszy lat 68, po długiej a ciężkiej chorobie, zmarł dnia 5 grudnia 1977 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu w Batowicach na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w piątek dnia 9 bm. o godzinie 11.00, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 
smutku: 


DZIECI, WNUKI, SIOSTRA I RODZINA. 


WOJEWÓDZKA USŁUGOWA 
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